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ANTONI 


LOZ 


Majster Rzezniczy. 


Po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, zmarł w dniu 4 Stycznia 1886 roku, przeżywszy lat 55. 


W głębokim smutku pozostali żona i dzieci, zapraszają krewnych, przyjaciół 
1 znajomych, na Nabożeństwo żałobne odbyć się mające w Kościele Ś-g0 
Andrzeja przy ulicy Chłodnej, w dniu 7 b. m. to jest we Czwartek o godzinie 
9. z rana, oraz na wyprowadzenie zwłok w tymże dniu i z tegoż Kościoła 
o godzinie 4-ej po południu, na Cmentarz Powązkowski. Y 


Hospozero meuarars I. Rapmasckump O6eps-Hornuihmeicrepoms 24 Nema6px (5 Ansapę) 1885/6 r. Br Popoxckoñ Tanorpagiu. 


